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,/r LES R O S E S. 

». R. JteíMnoa, semiplena. Du Po.t, Choix den Roses, etc V . 3 
R. i Eglanteria) flore pleno. Arfen. R. fig. Vul* .laPetUehessoue, 

, R Rubiginosa flore multiplici. Akdr. R. fig-Tres-double. 

- n * /l o‘ J jr „ Qr7 e Akdb. R. fie- Semi-double, a 

r r. Rubiginosa marmórea. Ait. 2, pag. 207. & 

pétales roses rayes de nervures fines et bruñes. 

, R «a. i.nn. H. fig. vulg. VÉglantme mousseuse. Cal,oes couverts 

ton duvet assez long, mais qul na aueun rapport avee les po.ls v.squeux fie 

nos Roses mousseuses. Les Anglais l’appellent Mannings rose, du non, du jard,- 

nier ciui l a obtenue. , 

0 R RubLosa mojar. R. llantería) majar. A»». B. fig. Ce Rosier es, remarquable 

par l’élévation de ses tiges et la grande dimensión de ses feuilles. Semi-double. 


** Tabes des cálices glabres, pédoncules hispides. 


t R Rubiginosa vera. Desv. I. c. p. 118, var. 8. Excl. sjn. Lxnné. 

R. ( Eglanteria.) Ano. R. fig. Vulg. YÉglantier sauvage. 

R. Rubiginosa triflora, ger minibus glabris flor. 2, 3, 4> vel 5, tenmnahbus. Willd. 

I. c. var. p. 1 _ , 

R. Rubiginosa dubia. Desv. I. c. v. I R. Rubiginosa. Mepat, El. de París, v. R. 

1. R. Rubiginosa tenuiglandulosa. R. (tenuiglandulosa.) Merat. I. c. p. 189. 

R. Rubiginosa fallax. Desv. 1. c. var. a. Fleurs trés-petites, souvent solitaires. 
n R. Rubiginosa microcarpa. Desv. I. c. var. p. 

v. R. Rubiginosa rotundifolia. Raü, En. Ros. pag. i 36 , var. 8. Fleurs solitaires, folióles 
presque rondes, petites, de la longueur des aiguillons. L’Allemagne. 

¥ * * Pubes des cálices et pédoncules glabres. 


R. Rubiginosa Isaureje, germinibus subglobosis pedunculisque glabris; folio!is sub- 
rotundis, utrinque glandulosis serratis; serraturis iterum serratis glandulis termi- 
natis; petiolis aculeatis¡ aculéis ramulorum turionumque substipulanbus; floribus 
solitariis. (N.) L’Églantine de Clémence Isaurií. 

R. (Sabina.) Du Pont, Cat. inédit, série 1 1. Ce Rosier offre un arbrisseau de la hau- 
teur d’un pied et demi au plus, rameux, étalé. Pédoncules uniflores, trés-courts; 
rarement quelques soies sur les tubes des cálices. Fleurs simples. Se trouve, selon 
M. Du Pont, dans les lies de la Crece avee le Crética. 

0. R. Rubiginosa glabra. Rau, l. c. p. i 3 7. 

R. Rubiginosa inermis? Desv. I. c. var. 0 . 

_ r. Rubiginosa Zabeth. Du Pont, Choix des Roses, etc. p. 3 . 

R. germinibus globosis pedunculisque glabris; foliolis nvatis subtus el margine resi- 
noso-glandulosis; petiolis villosis caulequc aculeatis; foribus rubris semiplenis, 2—4, 
corymbosis. (N.) L’Églantine de la Reine Élisabeth. 

Le nom Zabeth est ici par abréviation de celui d’EuzABETH, reine d’An- 
"leterre, á laquelle cette Rose a été dédiée. 11 est á croire que c’est l’huile 
esscntielle de notre variété qui entrait dans la préparation d’un extrait que cette 
princesse comjiosait elle-meme, et dont elle donna le secrct a 1 empereur 
Rodolphe II. Voici ce que Rosenberg dit des verlus de ee médieament ( Rho- 
dologia, p. 25 g). v Caput... cor et alias hurnani corporis partes... miré roborat, 
« spiritus recreat, memoriam frmat, vim procrcandi insignitei promouet , etc. 

Le Rosier Rouillé a des rapports avee le Rosier des Ilaies (S cepium); mais ce 
dernier différe du premier, i° par ses tiges trés-élevées, munies d'aiguillons plus 
nombreux, et plus rapprocliés; 2° par ses folióles inodores, allongées, écartées, 
aigués a la base et au sommet; 3 o et enfin par ses styles presque toujours glabres 
et divergents. 







































































